RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 


ÉLECTIONS LÉGISLATIVES de 1967 

Circonscription du Calvados 


V""' République 

Docteur Henri-Francois BUOT 

Dépnté Sortant 
Conseiller Général de Caen-Est 

Ancien Maire-Adjoint de la Ville de Caen 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Croix de Guerre 39-45 
Chevalier de la Santé Publique 
Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques 
Ancien Déporté-Résistant 

Remplaçant éventuel : 

André VERMEULEN 

Directeur Commercial 
Maire d'Hérouville-Saint-Clair 


IMP. MALHERBE A CAKN 


